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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat woningcorporaties zeer terughoudend zijn geworden in 
het doen van investeringen in zorgwoningen, omdat de exploitatie 
daarvan als gevolg van passend toewijzen bedrijfseconomisch niet 
haalbaar is; 

overwegende dat de kosten van een woning die geschikt is gemaakt voor 
mensen met een intensieve zorgvraag veel hoger zijn dan de kosten van 
een reguliere huurwoning; 

overwegende dat de uitwerking van passend toewijzen conflicteert met de 
bedoeling van de Wet langdurige zorg, zoals die van de keuzevrijheid; 

verzoekt de regering om, de vrijwillige toewijzing van woningen aan 
mensen met een Wlz-indicatie in alle gevallen als passend te beschouwen 
indien die woningen een hogere huur vergen vanwege de aangebrachte 
speciale voorzieningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ke ijzer 
Ronnes 
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